Quattro 

banda 


colonne principal d*vn ft anco ,che fiftcneuano 1’incauallature da quefta 


tauarde diferro grojfe / <vmt per diametro oncie due ionghe l-vna palmi cinque 
e mez^o , c hanno dal capo della punt a t vn feffo ,dentro al quale ft metteuano al- 
cune Zjepparelle diferro , paffate ch erano per i fori da *v na banda all’altra de 
traui del caftello ; le z^ep pare lie fudette erano p‘m Ionghe della groffe~zz^a delle 
chtauarde y e le tcHcu&no $ chs uon potgj^cro 'vjciv Jmoti . 

Cinti dt cerchi 3 e ftaffe diferro , che ctrcondauano , e Hr'mgeuano dette colonne . 

Legature di corde . 

Zeppe dt legno , ch er ano battute fa le legature 3 e It cere chi . 

Croct , e trauerfi per armatura , e fortefga del Caftello , quad teneuano con i loro 

rifiontri, e contrafti , che le colonne ,e pontellinon ft poteuano ne (Iringere , ne al- 
largare dal luogo loro . 

Trapte doppie tutte diferro con fei girdle di met alio, che c'tafcheduna rijpondeuaa 
due argani Ionghe fona palmi cinque. 

*1 raglie di ferro conle caffe corte Ionghe I'vna palmi due e mez^o con due girdle 
dt met alio per ciafheduna > le quah fono ambe due al par o . 

*T raglie , c hanno lac afia di / egno armate di ftaffe di ferro Ionghe palmi cinque, efe i , 
e fine, con due girdle di met alio grandi J >r vna delle quail ft a difepra , e i’altra 

di fotto ,e quella di fopra ft fa maggiore : accib i capi delle corde , ch’entranofra 
l <vna e I’altra , non ft fregjoino infieme . 

Quefte fi chi amano pole e tutte diferro con <vna gtretia di met alio. 

Polee con la caffa di legno , le ftaffe di ferro ,e le girdle di met alio. 

Cjirelle di diuerfi firti per taglie , eper polee . 

Cinque heue posie a piedt della Gugha , tre dalla banda della S agreftta 'verfb Po- 
nent e , e due dall’altra banda merfi Leuante . ' 

Ponte fatto per commoditd dt quellt ,chepafsauano dalla S agreftta alCafleUo. 
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